Prospekt-No. 453 


HAZET- 
No. 


mit 1” L] Antrieb 
verchromt, poliert 


’ Steckschlüssel-Einsatz-Programm 


CHROM-VANADIUM 


Einsätze mit Stiftsicherung 


Betätigungswerkzeuge 
für höchste Belastung 


ausgelegt 


Robuste Umschaltknarre 


mit 32 Zähnen 


für Rechts- und Linksgang 


HAZET- 
No. 


1100 Z-32 


36 
41 
46 
50 


Betätigungswerkzeuge 


HAZET- 
No. 


1114 
1115 
1116 
1116/10 
1117-8 


Steckschlüss 


26 mm 
26 mm & 
32 Zähne 


28mm ® 


Drehstange 28" 
Schiebegriff 25” 
Knarrenkopf 8" 
Reparatur-Satz 


fürKnarrenkopff | - | 570 
Verlängerung 8" | 


2920 
| 3300 
2400 


| 200 | 1200 


elsatz im hausfarbenen HAZET-Metallkasten 


Doppel-6kt. Einsätze 


1100 Z-60 
65 
70 
75 
80 


HAZET- 
No. 


1117-16 
1121 

1158 R-1 
1158R-2 


Verlängerung 16” 


28 mm ® 


Universalgelenk 6” 


48 mm 


Reduziereinsatz 


3/4" =, 1” 
dito 
4”. =, 3/4" 


OD 


DO 


Ihr HAZET-Fachhänd 


ler: 


32 36 41 


46 50 55 60 65 70 75 80 
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